INDEX                                          235
PAGE.
Patents issued to Harvey, R. .   ..................108
Hille, F............................      39
Lomax, W. J. & C. J......................      80
Lowcock, S. R.........................119
Maignen, J. A..........................      81
Meyssonnier, J. L. A......................101
Miller, James S........................      81
Miller, S. J......................101, 102, 103
Mitchell, G. D.........................      82
Moore, W. A.........................106
Pfouts, O. W.........................      62
Priestman, A.......................105, 108
Provost, A. J.........................      62
Ramsden, T. H........................101
Reid & Hartley      .......................      64
Ridgeway, G. E.......................98, 129
Rosewater, A.........................110
Scott-Moncricff, W. D..................76, 81, 130
Shields, W. S.........................101
Stoddart, F. W........................128
Union, F. L..........................      79
Venable, W. M....................114, 126, 127
Vibbard & Chandler     .....................108
Waring, G. E.......................      43, 109
Wigner, G. W.........................      36
Williams <fe Whitman.....................105
Woods, B. F.........................      43
Percolating Filters...................20, 117 to 132
Preeipitaton Tanks for Sludge................35 to 41
PrcHcott, B. C., book by.....................      13
Publications Relating to Sewage Purification..........10 to 19
Purification to be Exacted of Sewage Works...........9, 136
Quantity of Organic Matter in Sewage, Per Capita..........135
Liquid Sewage Per Capita................4, 193, 204
Rafter, George W., book by...................      11
Rideal, Dr. Samuel, references to his book, 12, 23, 25, 26, 47, 50, 94, 124, 125
Royal Commission on Sewage Disposal, report of .   .........      10
Sand, Mechanical Analysis of...................      29
Suitability of, for Sand Filters.................      31
Sedimentation of Sewage....................35, 138
Selection of a Purification System     .............136 to 138
Septic, meaning of the Term...................      48
Action, Desirable Degree of..................139
Tank, Antecedents of...................51 to 58
Definition of........................     49